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(A) BOURGEONNA U BIT T. 


i O- moyen 2 - globuleux 5. 

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux fé, - 
cotonneux 9. 

blanc O — f auve ou roux 1 — caminé 2 — à liséré carminé p J~ 
cuivré 4 - jaune 5 - A plages ‘bronzées 6 - 
entièrement bronzé 7 - vert cf -'“'autre 9. 

c 













Désignation ï 
E mplacement : 


CifuSlâ e*Ào- 

JL M $ 4 


(e) JEUNES FEUILLES DTI DAF!. 


Colonne 


45 - 

Nervures 

: glabre 4 

— séteux 5 “ velouté 

6 - 



duveteux 

8 - cotonneux 9 . 


46 - 

Limbe 

: glabre 4 

Il U 

-3 séteux 5 — velouté 

6 - 



duveteux 

^8 — cotonneux 9 . 



à limbe plan ü> en gouttière 2 - involuté 3 - 
révoluté 4 - tourmenté 5 ■ 


aranéeux 


aranéoux 



47 - 


48 - 

48 - 


blanc ^0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - 

cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 
vert g - autre 9 . 


à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - 
duveteux ê - cotonnoux 9, 

totalement^,'-, sillon 2 - partiellement 3. 


aranéeux 



7 


(P) RAMEAU HERBACE AU VOISINANTS DE LA FLORAIS ON. 

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 0) 

*. Q- à épines ou analogues 3 ™ à poils massifs 4 ~ 
seteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 

entièrement 1 - partiellement 2. 

Cl) FLEUR. 


8 


bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 
morphologiquement ï mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5 













Désignation ; 

Emplacement : ^ ^ - ril ) 


c(êÔ\vV" ^ ^ ^ ^ 0 


-rr 


( p ) RAIjEAU HERBACE AIT VOISINAGE DE LA FLORAISON 


Colonne 


51 - noeuds 


52 - vrille 


tK 


50 - raérithallc : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (Ç) 

ventre coloré 7 - à raies R - vnrt <£> 

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert (£) 
ventre colore 7 — à raies 8 - vert Q 

: verte o- jeune 2 - rouge clair 3 
rouge foncé 4. 

52 - "bourgeon t coloré 7 - vert Q 




(l) FLEUR 


morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. 













N° d’ordre ; 
Désignation : 
Emplacement ; 




fm - s > 




p*' : 


3) 


FEUILLE ADULTE 


Jfi \ 

Petite 141 - moyenne 1^4? - grande 14 3, 

Face supérieure ; limbe et nervures s glab 


abre - séteux - velouté - 


Face inférieure 


aranëeux -- duveteux - cotonneux. 

nervures ; glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 
aranëeux ](47. -- duveteux 148 - cotonneux 149 - 
sans' villosité pubescente $72) - sans villosité 
laineuse 273. 
limbe : glabre 150 


séteux 151 - velouté 152 - 


aranoeux 15 3 - duveteux jl54 - cotonneux 155 - 
sans villosité pubescente 274 --sans villosité 
laineuse ^7si 

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. 
Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. 
Surface : unie 155 - ondulée 157 - finement huilée 158 - moyenne- 


/ÎTSl /FTl 

ment bulles grossièrement huilée 15 9 - gauffrée Ï6y 

plissée au. point pétiolaire 161. 

Nervures ; Face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 164 

partiellement rouge 165 - entièrement 
rouge 166. 

verte 1677 - partiellement rouge 168 - 
entièrement rouge 169. 

vert clair - vert franc - vert foncé - autre. 


Face inférieure 


Couleur du limbe 


PETIOLE 


Long 170 - moyen l71 ; - court 172. 
Glabre 1?3, : - séteux 174 - velouté 175 
sillon -- partiellement - totalement. 


& 


Coloré 176 - partiellement coloré 
Aranëeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 
partiellement - totalement. 


sans villosité pubescente 276 - 
vert 178. 

181 - sans villosité laineuse 277 












Emplacement : 
Désignation î 


24 
24 - 

24 - 

25 - 

25 - 


~ Grosse 1 ~ Moyenne Petite^jT} 


/ÆwucWU) 

JÇm *£4- / W‘^ S '3'\ 

GRAPPE 

A3> 


Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 

A pédoncule non visible 7 - visible long (£} 

A pédoncule herbacG 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première 
ramification / 5 . ) 

Ane de la rafle coloré 4 — non coloré (5» 


BAIE 




■ 


jy 


jC 


26 

27 


27 

28 

aV: 




29 

29 

29 
33 
33 

30 

31 
31 

31 

32 
32 

32 

33 


- Très grosso 1 - Grosse 2 - Moyenne y/- Petite 4 - très petite 

do taille régulière fr- irrégulière 8. 

- do couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 

- Très pruinéc rp)- pruinéc 8 - non pruinéc 9. 

Coloration régulière O irrégulière 2* 

- Forme ; discoïde 0 - sphéroïde 0- ellipsoïde ovoïde 3 - 

troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 
arquée 8 - autre 9. 

- A ombilic persistant /P- non persistant 2. 

- A section transversal; ; régulière €> irrégulière 4 ~ côtelée 5 

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 
~ A jus incolore (T)~ coloré 2* 

- A peau fine ^ 4- moyenne 4 - épaisse 5* 

- À pulpe charnue 6 - juteuse ©■ molle 8, 

- A saveur neutre/T V* fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxéc 5 
hcrbac<r~6 - spéciale 7, 

pédicellc long 1 - moyenn2 - court / 

pédicolle de couleur : verte,4 A* rouge 5 - irrégulière 6, 


bourrelet de couleur ; verte/?j- rouge 8 - irrégulière 9» 
bourrelet évident (^J~ pou apparent 2» 
pinceau : court 4 - moyen ($^J~ long 6 * 
coloré - non coloré (9^ 


A pinceau 

De séparation facile (égrcncuse )(1.- difficile 2* 

















DEN0EIEÀTI01T : 
EMPLACEMENT 


fl fj!'iA/t SktAAxn 


é fl fo. 


,i-j (hdkd-iï * ,5l-rr^' 5 ^ 


SARMElIi DS VIGNE 


Sarment 


ï long (VW moyen (2X„ court (3). 
i grSle T 1 ) *_fort ((^5y 
ï ramifie (/l ) ; pou Wnifié (2). 


Ecorce 


Surface 


ï adhérente avec lonticoll^s (O* résistante so 
détachant en m lames (|2 )^ 

Section transversale : circulaire O)/* elliptique (2), aplatie (3), 

autre (4)• ^ 

unie (O» anguleuse (2), striée (q)<„ côtelée ( 4 ). 
pruinée ^X) f partiellement pruinéc ((2)} r non pruinée ( 3 K 
glabre (.2 ), à épines ou analogues (T), à poils 
massifs (V). scieux (5), velouté (6), aranéeux (7), 
duveteux (G), cotonneux (9)* 
entièrement (T), partiellement (2), sur les noeuds (3). 

blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). 


aplatis (1), effacés (t2 ) 1 globuleux ( 3)» saillants (4)* 


Villosité 

noeuds 


Mérithallc do longueur moyenne ï .. b . 


cm s 


: gris (1), jaune» ( 2 ), beige (3). marron clair ( 4 )', 
marron foncé (é)Jl brun rouge (6) f violacé (7), autre (G) 


Youx 


Cordon pétiolairc 


î uniforme CO» à raies ( 2 ), h b a nd c s _ ((3^ ) > ou noeuds ^4),» 

ï plus foncé (0W'dji-^nyuïour gris (1), jaune (2) ioige ( 
marron clair (\AjJ marron foncé ( 5 ), brun rouge Ç5 )J 
violacé ( 7 )» autre (8). 

; pointus p-n dard ( 1 ) ( coniques <& arrondis (3)* 

: marron O )\ brun rouge (2) f gris (3). 


ï étroit (é)y largo (2) 
j saillant ) f effacé 


12 * 


: sinueux ( 1 ) , rectiligne perpendiculaire 12 )y t 
rectiligne descendant (3)» rectiligne ascendant (4). 








Formulaire de description 6/8 

(après chute des feuilles) 


Année û ** ' 
Code cépage ûoSO 
Nom cépage 



Code clone CxL 

K i 


Observaient --p jp 
Emplacement \(g ts^SC.Ûo 


Sarmeni 





uiv KH section transversale circulaire l - elliptique^ aplatie S. 
oiv 102 surface : unie 1 - côtelée l - striée^ 

oiv lu i couleur générale jaune ! - bruni rouge violacé î - gtis 4 



uiv lut lent icelles absentes^- piésentes 9 

oiv lus densité des poils dressés ries noeuds absence(p- présence u 
oiv lut» densité des poils dressés des enlrcnoeuds absenc^ présence U 

uiv 35 i longueur entrenoetuls : liés couils ( 60mm) I coin Is (90mm)$ moyens ( 120mm) 5 


longs ( t 50mm) 7 * dès longs (> 18Umm) *> °> O 

uiv .i5 1 diamètre enlrcnoeuds : nés petit ( s mm) I petit (Kmm)£j) moycii ( I lmm) 5 - grand 
( 14mm) 7 - liés grand ( I7nim) ( > 


l*os te-g i ctlc 


uiv 55 l rendement eu hois/lia : lies faible I faible t moyen 5 - élevé 7 i,es élevé U 

uiv 5s formation de cal de soudure : liés faible 1 faillie t - moyen 5 - de e 7 très élevé 9. 

uiv 5s i aptitude à la rliizogetlèse très faible l - faible t - moyen 5 éle\ t très élevé 11 


Vassal 

N octal', aplatis I muyeus/l - saillants i 
























Formulaire de description 7/8 

(herbier, collecte entre nouai son et véraison) 


Année: 4%™> 

Code cépage : Code clone : 

Nom cépage: ALFU^CHeîro 
E mplacement : .AA $ 4 ComJIs) 


( Jbservateurs : l Atari kC 


Feuille d'herbier 

oi v 076 forme des dents côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2 - mélange notation 2 et 4 Q) côtés 
convexes @)- un côté concave, un côté convexe V 

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites©- moyennes 5 - grandes 7 - très grandes 9. 

oiv 078 rapport longueur/largeur dents très courtes 1 - courtes^ - moyennes 5 - longues 7 - très 

longues 9 

oi v 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert 2 - peu ouvert 3 - fermé 4 lobes 
chevauchants©- lobes très chevauchants 6. 

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U 1 - en accolade 2 - en V(3) 

oi v 081 1 dents sur bord sinus pétiolaire : absence 1 - présence assez fréquente 1 ou 2 dents©) 
o iv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence? f)- présence fréquente sur un côté 2 - présence 
fréquente sur deux côtés 3. 

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus©) ouvert 2 - fermé 3 - lobes 
chevauchants 4. 

oiv 083 1 forme base sinus latéraux supérieurs : en U I - en accolade 2 - en V 3, - 

oiv 0832 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence©)- présence fréquente 2. 

Mesu res a mpélomé t riques sur feuill e & herbier 

o iv 601 longueur nervure NI très courte (<75mm) 1 - courte ( 105mm)©)- moyenne ( 135mm) 5 - 

longue (165mm) 7 - très longue (> 195mm) 9 Valeur absolue (en mm) : AAO 

oi v 602 longueur nervure N2 : très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) i)- moyenne {105mm) 5 - 

longue {! 25mm) 7 - très longue (> 145mm) 9 Valeur absolue (en mm) : 6 O 

oiv 603 longueur nervure N3 : très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm)i©)- 

longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9. Valeur absolue (en mm) 4o 

oiv 604 longueur nervure N4 : très courte (<15mm) i - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 - 

longue (45mm)©)- très longue (>55mm) 9 Valeur absolue (en mm) : 5"C> 

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (SI) très courte (<3cm) t - courte 

(5cm) 3 - moyenne (7cm)©)- longue (9cm) 7 - très longue (>11 cm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (<3cm) 1 - courte 

(4,5em) 3 - moyenne (6ctn)©)- longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm) : Co 

oi v 607 angle entre NI et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit I - petit 3 - moyen 5 - grand 7 

- très grand 9. Valeur absolue (en °) : 

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 

- très grand 9. Valeur absolue (en °) : 

oiv 609 angle entre N3 et N4 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9 
Valeur absolue (en °) 

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l’extrémité N5 : très petit 1 - 
petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : 

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10i£uri) 3 - moyenne (14mm)©)- large 
(18mm)©)- très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : y/Ç 

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) 1 - courte (10mm)(^- moyenne (14mm) 5 - 
longue ( 18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) J 
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Formulaire de description 7/8 (suite) 

(herbier, collecte entre nouaison et véraison) 


-— 






ojV-613 largeur de la rient N2 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (I4min^} 

large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : /fS 

oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite ( 10mm)'!> moyenne (14mm) 5 - 

longue ( 18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : f 

oiv 615 largeur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite ( 10mm)^3> moyenne ( 14mm) 5 - 

large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : AA 

oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 très 

petit 1 - petit 3 - moyen(5)- grand 7 - très grand 9. Valeur absolue : 

oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très courte 

1 - courte 3 - moyennefP- longue 7 - très longue 9. Valeur absolue (en mm) : SQ 

oiv 066.4* longueur nervure N5 : très courte (<15mm) l - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm)©- 

longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9 Valeur absolue (en mm) : 

oiv 066.5* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) 1 - courte (8mmQ- 

moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9 Valeur absolue (en mm) : 2. 

oiv 079.1 * ouverture/superposition du sinus pétiolaire très ouvert (<-35mm) 1 - 

ouvert (-15mm) 3 - fermé (-5mm) 5 - chevauchant (+25mm/T)- très chevauchant (>+45mm) 9 

Valeur absolue (en mm) A 2 6 


Vassal : 


Angle du lobe terminal : faible (<90°) 45 - moyen (=90°) 46 - grand (>90°) 47 


























